Norbert Rudolf Hoffmann 



Cuatro piezas para guitarras 



Instrumentos: 

4 guitarras 

o 

orquesta de guitarras 



Piezas: 

1 Ritmos combinados 3' 

2 Compases variables 1' 

3 Lineas locas 2' 

4 Estructuras caoticas 5' 



Duracion: 10 minutos 



-2- 

Explicaciones 



Distribution de los instrumentos: 





Guitarra 2 


Guitarra 1 





Guitarra 3 






Guitarra 4 



director 



i 



Dejar rebotar la cuerda contra el diapason 



encima de un grupo de notas: tan rapido como posible. Cada interprete usa su propio 
tiempo. 



tamb 



tamburo 

una nota: golpear la cuerda con el dedo 

acorde: golpear con la palma de la mano 



x 



cabeza de nota especial. 

colgada en la tercera linea del pentagrama: golpear la caja de resonancia con la 
mano 

en la quinta linea: golpear con la una 



Solo 



movimiento 3: Solamente un interprete; el tiempo puede ser un poco libre. 



